A 


lOS 

siguientes barrios 
presentarán cortes 
del suministro de 
agua por horas o 
baja presión. 


> 
Barrios de la 
localidad 
de Kennedy 


Por obras en algunos 
barrios de Bosa y 
Kennedy 


Los días 1, 2 y 3 de febrero 
LEE 
presión e intermitencia en 
el servicio de acueducto 










Barrios de la 
localidad 
de Bosa 


TAS a EE 


La Independencia, Chico Sur, Escocia, 
San Pedro, Los Sauces, Bosa Nova El 
Porvenir, Bosa Nova, Escocia, El Danubio 
Azul, La Paz Bosa, El Portal Del Brasil, 
Brasil, Brasilia, Chicala, Betania, Jorge 
Uribe Botero, Gran Britalia 


NI 
TAS aT EE 


Las Margaritas, Jorge Uribe 
Botero, El Carmelo, Gran 

idi Kolo RMC colado [omo o RIF 
Casablanca Sur, El Rubí, Roma, 
Casablanca, Chucua de La Vaca, 
La Cecilia, Catalina, Pastrana, La 


Baja presión 
Paz Bosa 


San Diego Bosa, San Bernardino 
XVIII, San Bernardino XXII, San 
Bernardino XXV, San Bernardino 
XIX, San Bernardino XVII, San 
Bernardino XVI, San Bernardino ll, 
Cañaveralejo, Las Margaritas, El 
Remanso, Villas Del Progreso, San 
Antonio, La Independencia, Chico 
Sur, Escocia, La Libertad, San Martín 


A 
Baja presión 
Boita, Santa Catalina, 
Tundama, Timiza A, Renania 
Urapanes, La Campiña 


PE 


acueducto 


TE 






Vigilado 


Y TIEL AO 


